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Quellen: 

Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland e. V. (bis 2001) 

eigene Fortschreibung 

1987: Ergebnis der Volkszahlung 

1997: Riickgang durch Ruckfuhrung von 

Burgerkriegsfliichtlingen aus Bosnien-Herzegowina 

2008: Erhebung des Bundesamtes fur Migration und Fluchtlinge 

(BAMF) im Aufrag der Deutschen Islamkonferenz. 

Auf Basis der Zahlen des BAMF fur 2008 mussen die Angaben 
der vorherigen Jahre bis 1987 angeglichen werden, so dass sich 
ab Mitte der 1990er Jahre eine grofiere Zahl von Muslimen in 
Deutschland ergeben wurde. Mangels verlasslicher Berechnungs- 
moglichkeiten wird dies hier nicht vorgenommen. 

2013: DerZensus 2011 korrigierte die Bevolkerungszahl 
Deutschlands um ca. 1,5 Mio. nach unten (insb. 6,2 Mio. 
statt 7,3 Mio. „Auslander“). 
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